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NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC I DZIADZIUS 


po ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zmarł dnia 23 maja 1981 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 29 bm. o go- 


dzinie 9.15 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok do 


grobowca rodzinnego, o czym zawiadamia pogrążona w głębokiej żałobie: 


RODZINA. 
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